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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1632 

6 Δεκεμβρίου 2001 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών για την έγκριση 

δαπανών αρμοδιότητας της Γ.Γ. ΕΣΥΕ. 1 

Καθορισμός αμοιβής μελών Επιτροπής Εισήγησης για 
Ανάθεση του έργου: «ΚΟ7/00: Διαπλάτυνση Λεω¬ 
φόρου Πόρτο Ράφτη και επισκευή βασικού οδικού 
δικτύου Μαρκόπουλου - Πόρτο Ράφτη». Προϋπο¬ 
λογισμού: 1.000.000.000 δρχ. 2 

Καθορισμός αμοιβής μελών Επιτροπής Εισήγησης για 
Ανάθεση του έργου: «ΣΗΜ-1/01 : Επέκταση, βελ¬ 
τίωση, τροποποίηση και λειτουργία πλήρους συ¬ 
στήματος συντονισμού φωτεινών σηματοδοτήσε¬ 
ων της κεντρικής περιοχής του Λεκανοπεδίου Αθη¬ 
νών», προϋπολογισμού 1.000.000.000. δρχ. 3 

Καθορισμός αμοιβής μελών Επιτροπής Εισήγησης για 
Ανάθεση του έργου: «ΣΟ9/01: Συντήρηση - βελτίω¬ 
ση και κατασκευή αντιολισθηρών και λοιπών ταπή¬ 
των σε οδικούς άξονες της Ανατολικής Αττικής» 


προϋπολογισμού 750.000.000. δρχ. 4 

Επιδότηση σπουδαστών ΚΕΣΕΝ/Π-Μ-Ρ/Η-Ρ/Ε - ΔΣΕΝ/ 
ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ και Ειδικών Τμημάτων Πλοι¬ 
άρχων και Μηχανικών Γ τάξης Ε.Ν. 5 

Τροποποίηση της Ζ2/9/8.1.2001 απόφαση Υπουργού 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 6 

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων του Προέδρου του Πε.Σ.Υ. 
Δυτ. Ελλάδας στον Αναπληρωτή Γ ενικό Διευθυντή. 7 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. 13928/Α2-3229 (1) 

Ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών για την έγκριση δα¬ 
πανών αρμοδιότητας της Γ.Γ. ΕΣΥΕ. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α. Του Ν.Δ. 3627/56 «Περί οργανώσεως της ΕΣΥΕ» του 


Π.Δ. 1143/1980 «περί Οργανισμού της ΕΣΥΕ» καιτου Π.Δ. 
226/2000 «Οργανισμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ». 

β. Του Ν. 2362/95 (247/Α794) «Περί Δημοσίου Λογιστι¬ 
κού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατά¬ 
ξεις». 

γ. Του άρθρου 4 του Ν. 2503/1997 (107/Α797) «Διοίκη¬ 
ση, οργάνωση, στελέχωσητης Περιφέρειας, ρύθμιση θε¬ 
μάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

δ. Του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργα¬ 
να». 

2. Την απόφαση αριθ. 2061120/97 του Υφυπουργού Οι¬ 
κονομικών με θέμα «Ορισμός κύριων διατακτών». 

3. Την ανάγκη για μεταβίβαση πιστώσεων του Προϋπο¬ 
λογισμού της Γ.Γ. ΕΣΥΕ (Φορέας 13-610) στις Υπηρεσίες 
Στατιστικής Νομών με επιτροπικά εντάλματα. 

4. Την απόφαση με αριθ. πρωτ. 16824/Α 8576/ 30.11.2000 
«Έναρξη λειτουργίας Διεύθυνσης Στατιστικής Στερεός 
Ελλάδας και Νήσων Αιγαίου», αποφασίζουμε: 

Ορίζουμε Δευτερεύοντες Διατάκτες για την έγκριση δα¬ 
πανών αρμοδιότητας της Γ.Γ. ΕΣΥΕ τους υπαλλήλους, οι 
οποίοι έχουν ορισθεί Προϊστάμενοι Τμημάτων και Αυτοτε¬ 
λών Γ ραφείων. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2001 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟ ΥΛΑΚΗΣ 
-♦- 

Αριθ. 2/70491/0022 (2) 

Καθορισμός αμοιβής μελών Επιτροπής Εισήγησης για 
Ανάθεση του έργου: «ΚΟ7/00: Διαπλάτυνση Λεωφό¬ 
ρου Πόρτο Ράφτη και επισκευή βασικού οδικού δικτύ¬ 
ου Μαρκόπουλου - Πόρτο Ράφτη». Προϋπολογισμού: 
1.000.000.000 δρχ. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Τον Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» 
(ΦΕΚ137/Α726.7.85). 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


2. Το Π.Δ. 69/88 για τον «Οργανισμό της Κεντρικής Υπη¬ 
ρεσίας της Γ.Γ.Δ.Ε.» όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 
340/4.10.90 «Σύσταση ΓενικώνΔ/νσεων κ.λ.π.» και σε συν¬ 
δυασμό με το Π.Δ. 910/77 «Περί Οργανισμού τ. Υπ.Δ.Ε.» 
όπως εξακολουθεί να ισχύει σήμερα. 

3. Τον Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2229/94 το Π.Δ. 
609/85 «Κατασκευή Δημ. Έργων (ΦΕΚ 223/Α731.12.85) και 
λοιπά Π.Δ/τα που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του Ν. 
1418/84 καθώς και τους Ν. 2338/95 και 2372/96 και 
2576/98 καθώς και την απόφαση Δ17α/08/16/ΦΝ402/ 
10.2.90 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

4. Του αρ. 40 του Ν. 849/78, όπως συμπληρώθηκε με το 
αρ.δτουΝ. 2129/93. 

5. Τον Ν. 1799/88 «Κατάργησητου Ειδικού Ταμείου Μη¬ 
χανημάτων Λιμενικών Έργων, ρύθμιση συναφών θεμά¬ 
των και άλλες διατάξεις» με τον οποίο συμπληρώθηκε και 
τροποποιήθηκε ο Ν. 1418/84. 

6. Της κοινής απόφασης Δ16α/04/773/29.11.90 (ΦΕΚ 
746/Β730.11.90) των Υπουργών Προεδρίας και Αναπλη¬ 
ρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Περί εξαιρέσεως Διοικητι¬ 
κών Πράξεων από τον κανόνα των τριών υπογραφών». 

7. Του Π.Δ. 334/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νο¬ 
μοθεσίας για τα Δημ. Εργα προς τις Διατάξεις των οδη¬ 
γιών 93/37/ της ΕΟΚ» όπως τροποποιήθηκε και συμπλη¬ 
ρώθηκε. 

8. Τα Π.Δ. 368/94, 286/94, 402/96, 285/97 και 210/97 με 
τα οποία τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν τα Π.Δ. 
472/85 και 609/85. 

9. Τις παραγράφους 1 & 2του άρθρου 18του Ν. 2052/92 
«Μέτρα για την αντιμετώπιση νέφους και Πολεοδομικές 
ρυθμίσεις». 

10. Την παράγραφο 10 του άρθρου 3 του Ν. 2242/94 
«Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες 
Οικιστικού Ελέγχου, προστασία φυσικού και δομημένου 
περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις». 

11. Της αρ. οικ/112168/10647/α/29.12.93 Απόφασης 
Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

12. Την Δ17α/02/58/Φ.2.2.1/2.11.2001 κοινή απόφαση 
του κ. Πρωθυπουργού και της Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στους 
Υφυπουργούς ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ιωάννη Τσακλίδη και Ροδούλα 
Ζήση» (ΦΕΚ 1484/31.10.01, τεύχος Β'). 

13. Την αριθμ. 2/74260/0004/15.10.99 κ.υ.α. με θέμα 
«Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμφωνα με το αρ. 7 
παρ. 1 του Ν.1943/91» (ΦΕΚ 1925/25.10.99/Β'). 

Αφού λάβαμε υπόψη: 

1. Την απόφαση ορθή επανάληψη Δ9/οικ/10432/ 
20.2.2001 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με την οποία: α) συστάθηκεη 
Επιτροπή Εισήγησης για την Ανάθεση (Ε.Ε.Α.) του παρα¬ 
πάνω έργου αρμοδιότητας Δ/νσης Δ9 και β) χαρακτηρί¬ 
σθηκε το εν λόγω έργο σημαντικό, σύμφωνα με το άρθρο 
12παρ. 2,3 και4του Ν. 2338/95 και συμβάλλει στην μείω¬ 
ση των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την 
βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών στο Λεκανοπέ¬ 
διο Αττικής. 

2. Την Διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία του 
ιδίου έργου. 

3. Το πρακτικό Διεξαγωγής Διαγωνισμού για το υπόψη 


έργο που διεξήχθει Νομότυπα στην καθορισμένη ημερο¬ 
μηνία καθώς και την αναφορά του προέδρου της επιτρο¬ 
πής διεξαγωγής του διαγωνισμού από την οποία φαίνεται 
ότι υπήρξε μεγάλη συμμετοχή διαγωνιζομένων και εξα¬ 
σφαλίστηκε ικανοποιητικός συναγωνισμός. 

4. Την από 20.4.2001 πρόσκληση του Προέδρου προς 
την Ε.Ε.Α. για έναρξη των συνεδριάσεων για την ανάθεση 
του έργου. 

5. Την απόφαση, Δ9/11588/30.8.2001 με την οποία έχει 
εγκριθείτο πρακτικό της Επιτροπής Εισήγησης για Ανά¬ 
θεση του υπόψη έργου. 

6. Το έργο: 9768005, της Σ.Α.Ε. 068, του Π.Δ.Ε. 

7. Το Ν. 2229/94 άρθρο 5 παρ. 2. 

8. Τον Ν. 2470/97 (ΦΕΚ40Α721.3.1997). 

9. Την 377/98 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομι¬ 
κού Συμβουλίου του κράτους. 

Και επειδή: 

Η υπόψη Επιτροπή σύμφωνα με την προαναφερθείσα 
απόφαση συστάσεώς της απετελέσθη από τα ακόλουθα 
μέλη: 

1. Κουντούρη Γεώργιο ΠΜ με Α'Β στην Δ/νση Δ9, ως 
πρόεδρος της Επιτροπής, με αναπληρωτή τον κ. Σκιαδά 
Κων/νο ΠΜ με Α'Β στην Δ/νση Δ9. 

2. Χατζηαργυρό Γεώργιο ΠΜ με Α'Β στηνΔ.Κ.Ε.Ο. 

3. Οικονόμου Μελέτιο ΑΜ με Α ’Β στην Δ/νση Δ9. 

4. Κοντογιάννη Ελένη Τεχ. Γεωπόνο στην Δ/νση Δ9. 

5. Μαστοράκο Γεώργιο Δήμαρχο Ηρακλείου εκπρόσω¬ 
πο της ΤΕΔΚΝΑ με αναπληρωτή τον Μπαρτσώκα Αθανά¬ 
σιο Δημ. Σύμβουλο Καισαριανής. 

6. Δοκουμετζίδη Ιωάννη ΠΜ ΕΔΕ εκπρόσωπο του ΤΕΕ 
με αναπληρωτή τον Λουκά Γεώργιο ΠΜ. 

7. Λιάτσο Γεώργιο ΤΜ ΕΔΕ εκπρόσωπο του ΣΑΤΕ με 
αναπληρωτή τον Λουζιώτη Κων/νο Π. ΤΕΙ. 

Αναπληρωτές για το 2ο, 3ο και 4ο μέλος ορίσθηκαν οι: 

1. Μαστροδήμο Νικ. ΑΜ στην Δ/νση Δ9. 

2. ΣυρίβληΔημ. ΠΜ στην Δ/νση Κ.Ε.Σ.Ο., 

που θα αναπληρώσουν με τη σειρά που ορίζονται τα τα¬ 
κτικά μέλη που πιθανόν λείπουν απουσιάζουν ή κωλύο¬ 
νται. 

Γραμματέας της Επιτροπής ΕΕΑ ορίσθηκε με την ίδια 
απόφαση η Ζωή Χειράκη Δ/κός στην Δ/νση Δ9, με ανα- 
πληρώτρια την Σταυρούλα Αθανασακοπούλου στην 
Δ/νση Δ9. 

ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Α ΠΑΡΕΣΤΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ 
ΜΕΛΗ: 

(1) . Κουντούρης Γεώργιος, Πρόεδρος 

(2) . Σκιαδάς Κων/νος, Αναπλ. Πρόεδρος 

(3) . Χατζηαργυρός Γεώργιος 

(4) . Οικονόμου Μελέτιος 

(5) . Κοντογιάννη Ελένη 

(6) . Μπαρτσώκας Αθανάσιος 

(7) . Δοκουμετζίδης Ιωάννης 

(8) . Λιάτσος Γ εώργιος 

(9) . Μαστροδήμος Νικόλαος 

(10) . Συρίβλης Δημήτριος 

ως και η Ζωή Χειράκη Δ/κος στην Δ9 που εξετέλεσε 
χρέη γραμματέα. 

2. Στο διάστημα Απρίλιος - Ιούνιος 2001 η Επιτροπή Ει- 
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σήγησης για Ανάθεση έλαβε μέρος σε αλλεπάλληλες συ¬ 
νεδριάσεις για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του 
έργου που αναφέρεται στο θέμα. 

3. Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων εργοληπτικών 
επιχειρήσεων στο διαγωνισμό ήταν πολύ μεγάλη (113 
συμμετοχές). 

4. Η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου ύστερα από την 
εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στο Ν. 
2575/98 και στην απόφαση Δ17/08/16 Φ.Ν.402/10.2.98 
προϋποθέτει τον αυστηρό έλεγχο των τιμών όλων των οι¬ 
κονομικών προσφορών, τον λεπτομερή έλεγχο ομαλότη- 
τάς των και την εφαρμογή του σχετικού μαθηματικού τύ¬ 
που. 

5. Η επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση του έργου του 
θέματος συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 22 του 
Π.Δ. 609/85 από την Προϊσταμένη Αρχή του φορέα κατα¬ 
σκευής του έργου με συμμετοχή και εκπροσώπων της 
ΤΕΔΚΝΑ, του Τ.Ε.Ε. και του ΣΑΤΕ. 

6. Οι υπάλληλοι οι οποίοι συγκροτούσαν την επιτροπή 
Εισήγησης για Ανάθεση εργάσθηκαν εντατικά εντός και 
εκτός ωραρίου, κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, ώστε 
να επιτευχθεί αφ’ ενός η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου 
σε σύντομο διάστημα, αφ’ ετέρου να μην καθυστερήσουν 
τα υπόλοιπα θέματα της Υπηρεσίας (Σ. Πίνακες, Πρωτό¬ 
κολλα Παραλαβής κ.λπ.). 

7. Η καταβολή αμοιβής στα μέλη της υπόψη Επιτροπής 
προβλέπεται στην σχετική Απόφαση συστάσεώςτης. 

8. Το έργο της Επιτροπής αυτής έχει ιδιαίτερη σημασία 
για την οικονομία της χώρας επειδή συμβάλλει αποφασι¬ 
στικά στην προώθηση του προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων, αποφασίζουμε: 

1. Οι αμοιβές που καθορίζονται πιο κάτω θα καταβλη¬ 
θούν σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 9768005, της 
ΣΑΕ 068. 

2. Καθορίζουμε την αποζημίωση των ανωτέρω μελών 
της Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση, ανάλογα με την 
απασχόληση του έργου που περιγράφεται ανωτέρω, η 
οποία καλύπτει και την υπερωριακή αποζημίωση ως εξής: 

(α). στους Κουντούρη Γεώργιο, (Πρόεδρο ΕΕΑ), Χατζη- 
αργυρό Γεώργιο, Οικονόμου Μελέτιο ,Κοντογιάννη Ελέ¬ 
νη, Δοκουμετζίδη Ιωάννη, Μπαρτσώκα Αθανάσιο και Λιά- 
τσο Γεώργιο για πλήρη απασχόληση τριών μηνών (3) ,το 
ποσό των 120.000 δρχ. για κάθε μήνα απασχόλησης δη¬ 
λαδή για κάθε έναντο συνολικό ποσό των 360.000 δρχ. 

(β). Στην Ζωή Χειράκη (Γραμματέα ΕΕΑ) για πλήρη 
απασχόληση τριών μηνών (3) το ποσό των 60.000 δρχ. για 
κάθε μήνα απασχόλησης δηλαδή το συνολικό ποσό των 
180.000 δρχ. 

3. Εγκρίνουμε την διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 
2.700.000 δραχ. που βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ 068 
και το έργο: 9768005 «Κατασκευή-ανακατασκευή οδικού 
δικτύου Νομαρχ. Αττικής καθώς και εκπόνηση μελετών 
Περιφ. Αττικής κ.λπ.», για την πληρωμή της αμοιβής των 
μελών της ανωτέρω Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση. 

Η σχετική καταβολή θα γίνει άμεσα με μέριμνα της 
Δ/νσης Δ9. 

Για την είσπραξη της αμοιβής τα προαναφερόμενα μέ¬ 
λη θα πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για το 
ύψος των μηνιαίων αποδοχών τους για κάθε αμοιβή που 


εισέπραξαν αντίστοιχα για κάθε μήνα από συμβούλια ή 
επιτροπές. 

Ορίζουμε υπόλογο τον Τσιλίκη Γεώργιο υπάλληλο στην 
Δ9. 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2001 

Οι Γ ενικοί Γ ραμματείς 

Δημοσίων Έργων 
Υπ. Περιβάλλοντος, 

Δημοσιονομικής Πολιτικής Χωροταξίας 

του Υπουργείου Οικονομικών και Δημοσίων Έργων 

I. ΚΟΥΣΟΥΛΑΚΟΣ I. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

Αριθ. 2/70494/0022 (3) 

Καθορισμός αμοιβής μελών Επιτροπής Εισήγησης για 
Ανάθεση του έργου: «ΣΗΜ-1/01: Επέκταση, βελτίωση, 
τροποποίηση καιλειτουργία πλήρους συστήματος συ¬ 
ντονισμού φωτεινών σηματοδοτήσεων της κεντρικής 
περιοχής του Λεκανοπεδίου Αθηνών», προϋπολογι¬ 
σμού 1.000.000.000. δρχ. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Το Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» 
(ΦΕΚ137/Α726.7.85). 

2. Το Π.Δ. 69/88 για τον «Οργανισμό της Κεντρικής Υπη¬ 
ρεσίας της Γ.Γ.Δ.Ε.» όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 
340/4.10.90 «Σύσταση Γ ενικών Δ/νσεων κ.λ.π.» και σε συν¬ 
δυασμό με το Π.Δ. 910/77 «Περί Οργανισμού τ. Υπ.Δ.Ε.» 
όπως εξακολουθεί να ισχύει σήμερα. 

3. Το Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2229/94 το Π.Δ. 
609/85 «Κατασκευή Δημ. Έργων (ΦΕΚ 223/Α731.12.85) 
και λοιπά Π.Δ/τα που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του Ν. 
1418/84 καθώς και τους Νόμους 2229/94, 2338/95, 
2372/96 και 2576/98 καθώς και την απόφαση Δ17α/08/16/ 
ΦΝ 402/10.02.98του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

4. Του αρ. 40 του Ν. 849/78, όπως συμπληρώθηκε με το 
αρ.δτουΝ. 2129/93. 

5. Το Ν. 1799/88 «Κατάργηση του Ειδικού Ταμείου Μη¬ 
χανημάτων Λιμενικών Έργων, ρύθμιση συναφών θεμά¬ 
των και άλλες διατάξεις» με τον οποίο συμπληρώθηκε και 
τροποποιήθηκε ο Ν. 1418/84. 

6. Της κοινής απόφασης Δ16α/04/773/29.11.90 (ΦΕΚ 
746/Β730.11.90) των Υπουργών Προεδρίας και Αναπλη¬ 
ρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Περί εξαιρέσεως Διοικητι¬ 
κών Πράξεων από τον κανόνα των τριών υπογραφών». 

7. Του Π.Δ. 334/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νο¬ 
μοθεσίας για τα Δημ. Εργα προς τις Διατάξεις των οδη¬ 
γιών 93/37/ της ΕΟΚ» όπως τροποποιήθηκε και συμπλη¬ 
ρώθηκε. 

8. Τα Π.Δ. 368/94, 286/94, 402/96, 285/97 και 210/97 με 
τα οποία τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν τα Π.Δ. 
472/85 και 609/85. 

9. Τις παραγράφους 1 &2του άρθρου 18του Ν. 2052/92 




22298 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


«Μέτρα για την αντιμετώπιση νέφους και Πολεοδομικές 
ρυθμίσεις». 

10. Την παράγραφο 10 του άρθρου 3 του Ν. 2242/94 
«Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες 
Οικιστικού Ελέγχου, προστασία φυσικού και δομημένου 
περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις». 

11. Την υπ’ αρ. οικ/112168/10647/α/29.12.93 Απόφαση 
Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

12. Την αριθμ. 2/74260/0004/15.10.99 κ.υ.α. με θέμα 
«Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμφωνα με το άρ¬ 
θρο 7 παρ. 1 του Ν. 1943/91» (ΦΕΚ1925/25.10.99/Β'). 

Αφού λάβαμε υπόψη: 

1. Την απόφαση (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Δ9/οικ/11220/ 
15.5.2001 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με την οποία α) συστάθηκεη 
Επιτροπή Εισήγησης για την Ανάθεση (Ε.Ε.Α.) για το πα¬ 
ραπάνω έργο αρμοδιότητας Δ/νσης Δ9 και β) χαρακτηρί¬ 
σθηκε το εν λόγω έργο σημαντικό, σύμφωνα με το άρθρο 
12 παρ. 2, 3 και 4 του Ν. 2338/95 και συμβάλλει στη μείω¬ 
ση των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη 
βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών στο Λεκανοπέ¬ 
διο Αττικής. 

2. Τη Διακήρυξη καιτα λοιπά συμβατικά στοιχεία του ίδι¬ 
ου έργου. 

3. Το πρακτικό Διεξαγωγής Διαγωνισμού για το υπόψη 
έργο που διεξήχθη νομότυπα στην καθορισμένη ημερο¬ 
μηνία καθώς και την αναφορά του προέδρου της επιτρο¬ 
πής διεξαγωγής του διαγωνισμού από την οποία φαίνεται 
ότι υπήρξε ικανοποιητική συμμετοχή διαγωνιζομένων και 
εξασφαλίστηκε ικανοποιητικός συναγωνισμός. 

4. Την από 21.5.2001 πρόσκληση του Προέδρου προς 
τα μέλη της Ε.Ε.Α για έναρξη των συνεδριάσεων για την 
ανάθεση του έργου. 

5. Την απόφαση, Δ9/11453/9.7.2001 με την οποία έχει 
εγκριθεί το πρακτικό της Επιτροπής Εισήγησης για Ανά¬ 
θεση του υπόψη έργου. 

6. Το έργο 9768003 της ΣΑΕ 068, δια του οποίου χρη¬ 
ματοδοτείται το δημοπρατηθέν έργο. 

7. Το Ν. 2229/94 άρθρο 5 παρ. 2. 

8. Τον Ν. 2470/97 (ΦΕΚ40Α721.3.1997). 

9. Την 377/98 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομι¬ 
κού Συμβουλίου του κράτους. 

Και επειδή 

Η υπόψη Επιτροπή σύμφωνα με την προαναφερθείσα 
απόφαση συστάσεώς της απετελέσθη από τα ακόλουθα 
μέλη: 

• Γεωργίου Αναστάσιο Μ-Η με Α'β στη ΔΚΕΣΟ, ως πρό¬ 
εδρος της Επιτροπής, με αναπληρωτή τον Αμπατζή Λεω¬ 
νίδα Μ-Η με Α'β στη Δ/νση Δ9. 

• Χατζηαντωνίου Γεώργιο Π.Μ με Α'β στη ΔΚΕΣΟ. 

• Παπαμεντζελόπουλο Σπύρο Μ-Η με Α'β στη ΔΚΕΣΟ 

• Ευαγγελίου Ιωάννη ΤΕ3 με Α'β στη Δ/νση Δ9. 

• Μαστοράκο Γεώργιο Δήμαρχο Ηρακλείου εκπρόσω¬ 
πο της ΤΕΔΚΝΑ με αναπληρωτή τον Μπαρτσώκα Αθανά¬ 
σιο Δημ. Σύμβουλο Καισαριανής. 

• Δοκουμετζίδη Ιωάννη ΠΜ ΕΔΕ εκπρόσωπο του ΤΕΕ 
με αναπληρωτή τον Λουκά Γεώργιο ΠΜ. 

• Λιάτσο Γεώργιο ΤΜ ΕΔΕ εκπρόσωπο του ΣΑΤΕ με 
αναπληρωτή τον Λουζιώτη Κων/νο Π. ΤΕΙ. 


Αναπληρωτές για το 2ο, 3ο και 4ο μέλος ορίσθηκαν οι: 

• Κεφαλληνός Δημήτριος Μ-Η με Α'β στη ΔΚΕΣΟ. 

• Μαστροδήμος Νικόλαος ΑΜ με Α'β στη Δ/νση Δ9. 

που θα αναπληρώσουν με τη σειρά που ορίζονται τα τα¬ 
κτικά μέλη που πιθανόν λείπουν, απουσιάζουν, ή κωλύο¬ 
νται. 

Γραμματέαςτης Επιτροπής ΕΕΑ ορίσθηκε με την ίδια 
απόφαση ο Κολυβάς Θεοδόσιος στη Δ/νση Δ9, με ανα- 
πληρώτριατην Ντούτσουλη Αθηνά στη Δ/νση Δ9. 

ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Α ΠΑΡΕΣΤΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ 
ΜΕΛΗ: 

(1) . Γεωργίου Αναστάσιος, Πρόεδρος 

(2) . Χατζηαντωνίου Γεώργιος 

(3) . Παπαμεντζελόπουλος Σπύρος 

(4) . Ευαγγελίου Ιωάννης 

(5) . Μπαρτσώκας Αθανάσιος 

(6) . Δοκουμετζίδης Ιωάννης 

(7) . Λιάτσος Γ εώργιος 

ως και ο Κολυβάς Θεοδόσιος στην Δ9 που εξετέλεσε 
χρέη γραμματέα. 

• Στο διάστημα Μάιος - Ιούλιος 2001 η Επιτροπή Εισή¬ 
γησης για Ανάθεση έλαβε μέρος σε αλλεπάλληλες συνε¬ 
δριάσεις για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έρ¬ 
γου που αναφέρεται στο θέμα. 

• Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων εργοληπτικών 
επιχειρήσεων στο διαγωνισμό ήταν ικανοποιητική, λόγω 
της ειδικής φύσεωςτου έργου. 

• Η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου ύστερα από την 
εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στο Ν. 
2575/98 και στην απόφαση Δ17/08/16 Φ.Ν.402/10.2.98 
προϋποθέτει τον αυστηρό έλεγχο των τιμών όλων των οι¬ 
κονομικών προσφορών, τον λεπτομερή έλεγχο ομαλότη- 
τάς των και την εφαρμογή του σχετικού μαθηματικού τύ¬ 
που. 

• Η επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση του έργουτου θέ¬ 
ματος συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 22 του Π.Δ. 
609/85 από την Προϊσταμένη Αρχή του φορέα κατασκευ¬ 
ής του έργου με συμμετοχή και εκπροσώπων της ΤΕΔ¬ 
ΚΝΑ, του Τ.Ε.Ε. και του ΣΑΤΕ. 

• Οι υπάλληλοι οι οποίοι συγκροτούσαν την επιτροπή 
Εισήγησης για Ανάθεση εργάσθηκαν εντατικά εντός και 
εκτός ωραρίου, κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, ώστε 
να επιτευχθεί αφ’ ενός η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου 
σε σύντομο διάστημα, αφ’ ετέρου να μην καθυστερήσουν 
τα υπόλοιπα θέματα της Υπηρεσίας (σύνταξη τευχών δη- 
μοπράτησης, Α.Π.Ε, Πρωτόκολλα Παραλαβής κ.λπ.). 

• Η καταβολή αμοιβής στα μέλη της υπόψη Επιτροπής 
προβλέπεται στην σχετική Απόφαση συστάσεώς της. 

• Το έργο της Επιτροπής αυτής έχει ιδιαίτερη σημασία 
για την οικονομία της χώρας επειδή συμβάλλει αποφασι¬ 
στικά στην προώθηση του προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων, αποφασίζουμε: 

1. Οι αμοιβές που καθορίζονται πιο κάτω θα καταβλη¬ 
θούν σε βάρος των πιστώσεων του έργου 9768003 της 
ΣΑΕ 068. 

2. Καθορίζουμε την αποζημίωση των ανωτέρω μελών 
της Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση, ανάλογα με την 
απασχόληση του έργου που περιγράφεται ανωτέρω, η 
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οποία καλύπτει και την υπερωριακή αποζημίωση ως 
εξής: 

(α). στους Γεωργίου Αναστάσιο, (Πρόεδρο ΕΕΑ), Χα- 
τζηαντωνίου Γεώργιο, Παπαμεντζελόπουλο Σπύρο, Ευ¬ 
αγγελίου Ιωάννη, Μπαρτσώκα Αθανάσιο, Δοκουμετζίδη 
Ιωάννη και Λιάτσο Γεώργιο για πλήρη απασχόληση δύο 
(2) μηνών, το ποσό των 120.000 δρχ. για κάθε μήνα απα¬ 
σχόλησης δηλαδή για κάθε έναν το συνολικό ποσό των 
240.000 δρχ. 

(β). Στον Κολυβά Θεοδόσιο (Γραμματέα ΕΕΑ) για πλήρη 
απασχόληση δύο (2) μηνών το ποσό των 60.000 δρχ. για 
κάθε μήνα απασχόλησης δηλαδή το συνολικό ποσό των 
120.000 δρχ. 

3. Εγκρίνουμε την διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 
1.800.000 δρχ. που βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ 068 και 
το έργο 9768003 «Συντήρηση και βελτίωση οδικού δικτύ¬ 
ου Ν. Αττικής, Σήμανση - Ηλεκτροδότηση κ.λπ.», για την 
πληρωμή της αμοιβήςτων μελώντης ανωτέρω Επιτροπής 
Εισήγησης για Ανάθεση. 

Η σχετική καταβολή θα γίνει άμεσα με μέριμνα της 
Δ/νσης Δ9. 

Για την είσπραξη της αμοιβής τα προαναφερόμενα μέ¬ 
λη θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση για το 
ύψος των μηνιαίων αποδοχών τους για κάθε αμοιβή που 
εισέπραξαν αντίστοιχα για κάθε μήνα από συμβούλια ή 
επιτροπές. 

Ορίζουμε υπόλογο τον ΤΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ υπάλληλο 
στηνΔ9. 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2001 

Οι Γ ενικοί Γ ραμματείς 

Δημοσίων Έργων 
Υπ. Περιβάλλοντος, 

Δημοσιονομικής Πολιτικής Χωροταξίας 

του Υπουργείου Οικονομικών και Δημοσίων Έργων 

I. ΚΟΥΣΟΥΛΑΚΟΣ I. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

Αριθ. 2/70493/0022 (4) 

Καθορισμός αμοιβής μελών Επιτροπής Εισήγησης για 
Ανάθεση του έργου: «ΣΟ9/01: Συντήρηση - βελτίωση 
και κατασκευή αντιολισθηρών και λοιπών ταπήτων σε 
οδικούς άξονες της Ανατολικής Αττικής» προϋπολογι¬ 
σμού 750.000.000. δρχ. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Τον Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» 
(ΦΕΚ137/Α726.7.85). 

2. Το Π.Δ. 69/88 γιατον «Οργανισμό της Κεντρικής Υπη¬ 
ρεσίας της Γ.Γ.Δ.Ε.» όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 
340/4.10.90 «Σύσταση Γ ενικών Δ/νσεων κ.λπ.» και σε συν¬ 
δυασμό με το Π.Δ. 910/77 «Περί Οργανισμού τ. Υπ.Δ.Ε.» 
όπως εξακολουθεί να ισχύει σήμερα. 

3. Τον Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συνα¬ 
φών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2229/94 το 


Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημ. Έργων (ΦΕΚ 223/Α7 
31.12.85) και λοιπά Π.Δ/τα που εκδόθηκαν σε εκτέλεση 
του Ν. 1418/84 καθώς και τους Ν. 2338/95 και 2372/96 και 
2576/98 καθώς και την απόφαση Δ17α/08/16/ΦΝ402/ 
10.2.90 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

4. Του αρ. 40 του Ν. 849/78, όπως συμπληρώθηκε με το 
αρ.δτουΝ. 2129/93. 

5. ΤονΝ. 1799/88 «Κατάργηση του Ειδικού Ταμείου Μη¬ 
χανημάτων Λιμενικών Έργων, ρύθμιση συναφών θεμά¬ 
των και άλλες διατάξεις» με τον οποίο συμπληρώθηκε και 
τροποποιήθηκε ο Ν. 1418/84. 

6. Της κοινής απόφασης Δ16α/04/773/29.11.90 (ΦΕΚ 
746/Β730.11.90) των Υπουργών Προεδρίας και Αναπλη¬ 
ρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Περί εξαιρέσεως Διοικητι¬ 
κών Πράξεων από τον κανόνα των τριών υπογραφών». 

7. Του Π.Δ. 334/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νο¬ 
μοθεσίας για τα Δημ. Εργα προς τις Διατάξεις των οδη¬ 
γιών 93/37/ της ΕΟΚ» όπως τροποποιήθηκε και συμπλη¬ 
ρώθηκε. 

8. Τα Π.Δ. 368/94, 286/94, 402/96, 285/97 και 210/97 με 
τα οποία τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν τα Π.Δ. 
472/85 και 609/85. 

9. Τις παραγράφους 1 &2του άρθρου 18του Ν. 2052/92 
«Μέτρα για την αντιμετώπιση νέφους και Πολεοδομικές 
ρυθμίσεις». 

10. Την παράγραφο 10 του άρθρου 3 του Ν. 2242/94 
«Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες 
Οικιστικού Ελέγχου, προστασία φυσικού και δομημένου 
περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις». 

11. Της αρ. οικ/112168/10647/α/29.12.93 Απόφασης 
Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

12. Την αριθμ. 2/74260/0004/15.10.99 κ.υ.α. με θέμα: 
«Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμφωνα με το αρ. 7 
παρ. 1 του Ν. 1943/91» (ΦΕΚ 1925/25.10.99/Β'). 

Αφού λάβαμε υπόψη: 

1. Την απόφαση (Ορθή Επανάληψη) Δ9/οικ/11502/ 
13.6.2001 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με την οποία: α) συστάθηκεη 
Επιτροπή Εισήγησης για την Ανάθεση (Ε.Ε.Α.) για το πα¬ 
ραπάνω έργο αρμοδιότητας Δ/νσης Δ9 και β)χαρακτηρί- 
σθηκετο εν λόγω έργο σημαντικό, σύμφωνα μετο άρθρο 
12 παρ. 2,3 και4του Ν. 2338/95 και συμβάλειστη μείωση 
των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη βελ¬ 
τίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών στο Λεκανοπέδιο 
Αττικής. 

2. Την Διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία του 
ιδίου έργου. 

3. Το πρακτικό Διεξαγωγής Διαγωνισμού για το υπόψη 
έργο που διεξήχθη Νομότυπα στην καθορισμένη ημερο¬ 
μηνία καθώς και την αναφορά του προέδρου της επιτρο¬ 
πής διεξαγωγής του διαγωνισμού απάτην οποία φαίνεται 
ότι υπήρξε μεγάλη συμμετοχή διαγωνιζομένων και εξα¬ 
σφαλίστηκε ικανοποιητικός συναγωνισμός. 

4. Την από 11.6.2001 αναφορά του Προέδρου της Επι¬ 
τροπής Διαγωνισμού με την οποία διαβιβάστηκαντα στοι¬ 
χεία της Δημοπρασίας στην Ε.Ε.Α. του έργου. 

5. Το από 23.7.2001 πρακτικό της Επιτροπής Εισήγησης 
για Ανάθεση του έργου. 

6. Το έργο 9768003 της ΣΑΕ 068. 

7. Το Ν. 2229/94 άρθρο 5 παρ. 2. 
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8. Τον Ν. 2470/97 (ΦΕΚ40Α721.3.1997). 

9. Την 377/98 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομι¬ 
κού Συμβουλίου του κράτους. 

Και επειδή: 

Η υπόψη Επιτροπή σύμφωνα με την προαναφερθείσα 
απόφαση συστάσεώς της αποτελείτο από τα ακόλουθα 
μέλη: 

1. Στυλιανό Ξανθούλη ΠΜ με Α'Β ως πρόεδρος της Επι¬ 
τροπής με αναπληρωτή τον Γεώργιο Αλεξόπουλο Π.Μ. με 
Α'Β στην ΔΚΕΟ. 

2. Μύρωνα Νικολακάκη ΑΜ στην ΔΚΕΟ. 

3. Βολωτά Βέρα με Α'Β στην Δ/νση Δ9. 

4. Ιωάννη Ευαγγελίου με Α'Β στην Δ/νση Δ9. 

5. Μαστοράκο Γεώργιο Δήμαρχο Ηρακλείου εκπρόσω¬ 
πο της ΤΕΔΚΝΑ με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Μπαρτσώ- 
κα. 

6. Δοκουμετζίδη Ιωάννη ΠΜ ΕΔΕ εκπρόσωπο του ΤΕΕ 
με αναπληρωτή τον Λουκά Γ εώργιο ΠΜ. 

7. Λιάτσο Γεώργιο ΤΜ ΕΔΕ εκπρόσωπο του ΣΑΤΕ με 
αναπληρωτή τον Κων/νο Λουζιώτη. 

Αναπληρωτές για το 2ο, 3ο και 4ο μέλος ορίσθηκαν οι: 

1. Αλεξάνδρα Μελισσηνού ΠΜ στην ΔΚΕΣΟ. 

2. Ελένη Κοντογιάννη με Α'Β στην Δ/νση Δ9, 

που θα αναπληρώσουν με τη σειρά που ορίζονται τα τα¬ 
κτικά μέλη που πιθανόν λείπουν απουσιάζουν ή κωλύο¬ 
νται. 

Γραμματέας της Επιτροπής ΕΕΑ ορίσθηκε με την ίδια 
απόφαση η Αναστασία Αναγνώστου στην Δ9 με αναπλη- 
ρώτρια την Σταυρούλα Αθανασακοπούλου στην Δ/νση 
Δ9. 

ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Α ΠΑΡΕΣΤΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ 
ΜΕΛΗ: 

(1) . Στυλιανός Ξανθούλης, ως Πρόεδρος 

(2) . Μύρωνας Νικολακάκης 

(3) . Αλεξάνδρα Μελισσηνού 

(4) . Ιωάννης Ευαγγελίου 

(5) . Αθανάσιος Μπαρτσώκας 

(6) . Γεώργιος Λουκάς 

(7) . Κων/νος Λουζιώτης 

ως και η Αναστασία Αναγνώστου στην Δ9 που εκτέλεσε 
χρέη γραμματέα. 

2. Στο διάστημα Ιούνιος - Αύγουστος 2001 η Επιτροπή 
Εισήγησης για Ανάθεση έλαβε μέρος σε αλλεπάλληλες 
συνεδριάσεις για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής 
του έργου που αναφέρεται στο θέμα. 

3. Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων εργοληπτικών 
επιχειρήσεων στο διαγωνισμό ήταν πολύ μεγάλη (74 συμ¬ 
μετοχές). 

4. Η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου ύστερα από την 
εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στο Ν. 
2575/98 και στην απόφαση Δ17/08/16 Φ.Ν.402/10.2.98 
προϋποθέτει τον αυστηρό έλεγχο των τιμών όλων των οι¬ 
κονομικών προσφορών, τον λεπτομερή έλεγχο ομαλότη- 
τάς των και την εφαρμογή του σχετικού μαθηματικού τύ¬ 
που. 

5. Η επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση του έργου του 
θέματος συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 22 του 
Π.Δ. 609/85 από την Προϊσταμένη Αρχή του φορέα κατα¬ 


σκευής του έργου με συμμετοχή και εκπροσώπων της 
ΤΕΔΚΝΑ, του Τ.Ε.Ε. και του ΣΑΤΕ. 

6. Οι υπάλληλοι οι οποίοι συγκροτούσαν την επιτροπή 
Εισήγησης για Ανάθεση εργάσθηκαν εντατικά εντός και 
εκτός ωραρίου, κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, ώστε 
να επιτευχθεί αφ’ ενός η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου 
σε σύντομο διάστημα, αφ’ ετέρου να μην καθυστερήσουν 
τα υπόλοιπα θέματα της Υπηρεσίας (Σ. Πίνακες, Πρωτό¬ 
κολλα Παραλαβής κ.λπ.). 

7. Η καταβολή αμοιβής στα μέλη της υπόψη Επιτροπής 
προβλέπεται στην σχετική Απόφαση συστάσεώς της. 

8. Το έργο της Επιτροπής αυτής έχει ιδιαίτερη σημασία 
για την οικονομία της χώρας επειδή συμβάλλει αποφασι¬ 
στικά στην προώθηση του προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων, αποφασίζουμε: 

1. Οι αμοιβές που καθορίζονται πιο κάτω θα καταβλη¬ 
θούν σε βάρος των πιστώσεων του έργου 9768003 της 
ΣΑΕ 068. 

2. Καθορίζουμε την αποζημίωση των ανωτέρω μελών 
της Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση, ανάλογα με την 
απασχόληση του έργου που περιγράφεται ανωτέρω, η 
οποία καλύπτει και την υπερωριακή αποζημίωση ως 
εξής: 

(α). στους Στυλιανό Ξανθούλη (Πρόεδρο ΕΕΑ), Μύρω¬ 
να Νικολακάκη, Αλεξάνδρα Μελισσηνού, Ιωάννη Ευαγγε¬ 
λίου, Αθανάσιο Μπαρτσώκα, Γεώργιο Λουκά και Κων/νο 
Λουζιώτη για πλήρη απασχόληση τριών μηνών το ποσό 
των 120.000 δρχ. για κάθε μήνα απασχόλησης δηλαδή για 
κάθε έναν το συνολικό ποσό των 360.000 δρχ. 

(β). Στην Αναστασία Αναγνώστου (Γραμματέα ΕΕΑ) για 
πλήρη απασχόληση τριών μηνών το ποσό των 60.000 δρχ. 
για κάθε μήνα απασχόλησης δηλαδή το συνολικό ποσό 
των 180.000 δρχ. 

3. Εγκρίνουμε την διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 
2.700.000 δρχ. που βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ 068 και 
το έργο 9768003 «Συντήρηση και βελτίωση οδικού δικτύ¬ 
ου Ν. Αττικής, Σήμανση - Ηλεκτροδότηση κ.λπ.», για την 
πληρωμή της αμοιβήςτων μελώντης ανωτέρω Επιτροπής 
Εισήγησης για Ανάθεση. 

Η σχετική καταβολή θα γίνει άμεσα με μέριμνα της 
Δ/νση ς Δ9. 

Για την είσπραξη της αμοιβής τα προαναφερόμενα μέ¬ 
λη θα πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για το 
ύψος των μηνιαίων αποδοχών τους για κάθε αμοιβή που 
εισέπραξαν αντίστοιχα για κάθε μήνα από συμβούλια ή 
επιτροπές. 

Ορίζουμε υπόλογο τον Τσιλίκη Γεώργιο υπάλληλο στην 
Δ9. 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2001 

Οι Γ ενικοί Γ ραμματείς 

Δημοσίων Έργων 
Υπ. Περιβάλλοντος, 

Δημοσιονομικής Πολιτικής Χωροταξίας 

του Υπουργείου Οικονομικών και Δημοσίων Έργων 
I. ΚΟΥΣΟΥΛΑΚΟΣ I. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 
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Αριθ. 3627.1/03/2001 (5) 

Επιδότηση σπουδαστών ΚΕΣΕΝ/Π-Μ-Ρ/Η-Ρ/Ε - ΔΣΕΝ/ 
ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ και Ειδικών Τμημάτων Πλοιάρ¬ 
χων και Μηχανικών Γ τάξης Ε.Ν. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

α) Τις Διατάξεις του Ν.Δ. 99/73 (ΦΕΚ 173Α/11.8.73) 
«Περί συστάσεως Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης 
κ.λπ.». 

β) Τις διατάξεις του Οικονομικού Κανονισμού Κεφαλαί¬ 
ου Ναυτικής Εκπαίδευσης που κυρώθηκε με την αριθ. 
86005/3165/6.7.81 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 424 Β'/84). 

γ) Την αριθμ. 85091/2626/84/16.3.84 απόφαση του 
Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Περί επιδότησης σπου¬ 
δαστών ΚΕΣΕΝ-ΔΣΜΑΕΝ (ΦΕΚ 187 Β'/84)». 

δ) Το άρθρο 29 Α του Ν. 1558/1985 (Α' 137) όπως προ¬ 
στέθηκε με το άρθρο 27του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και τρο¬ 
ποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 ατού Ν. 2469/1997 (Α' 
38). 

ε) Την αριθμ. 2125.3/01/93/24.11.93 απόφαση Υπουρ¬ 
γού Εμπορικής Ναυτιλίας «Περί επιδότησης σπουδαστών 
ΚΕΣΕΝ/Π-Μ-Ρ/Η-Ρ/Ε - ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ και 
Ειδικών Τμημάτων Πλοιάρχων και Μηχανικών Γ' τάξης 
Ε.Ν (ΦΕΚ884 Β76.12.93). 

στ) Την αριθμ. 2125.5/02/98/25.9.98 απόφαση Υπουρ¬ 
γού Εμπορικής Ναυτιλίας «Περί επιδότησης σπουδαστών 
ΚΕΣΕΝ/Π-Μ-Ρ/Η-Ρ/Ε - ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗ ΠΟΛΩΝ και 
Ειδικών Τμημάτων Πλοιάρχων και Μηχανικών Γ’ τάξης 
Ε.Ν (ΦΕΚ 106 1Β'/12.10.98). 

ζ) Την αριθ. 4222.1/7/97/11.8.97 απόφαση Υπουργού 
Εμπορικής Ναυτιλίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και 
του δικαιώματος υπογραφής σε Διοικητικά και Οικονομι¬ 
κά θέματα με «εντολή Υπουργού» στο Γ ενικό Γ ραμματέα 
(ΦΕΚ724 Β719.8.97). 

η) Την αριθμ. 3627.1/01/00/21.1.2000 απόφαση Υπουρ¬ 
γού Εμπορικής Ναυτιλίας «Περί επιδότησης σπουδαστών 
ΚΕΣΕΝ/Π-Μ-Ρ/Η-Ρ/Ε - ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗ ΠΟΛΩΝ και 
Ειδικών Τμημάτων Πλοιάρχων και Μηχανικών Γ' τάξης 
Ε.Ν (ΦΕΚ 131 Β710.2.2000). 

θ) Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της απόφασης αυ¬ 
τής προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κεφαλαί¬ 
ου Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ) ύψους 70.000.000 δρχ. 
περίπου για το έτος 2001 και 265.000.000 δρχ. για κάθε 
από τα επόμενα έτη καθώς και ότι για την ανωτέρω δαπά¬ 
νη έχει προβλεφθεί πίστωση στον ΚΑ 2331 του Προϋπο¬ 
λογισμού Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ) οικο¬ 
νομικού έτους 2001 ύψους 675.000.000 δρχ., αποφασί¬ 
ζουμε: 

Τροποποιούμε την αριθ. 3627.1/01/00/21.1.2000 από¬ 
φαση ΥΕΝ (ΦΕΚ 131 Β'/10.2.2000) και καθορίζουμε το 
ύψος του ποσού της επιδότησης των σπουδαστών 
ΚΕΣΕΝ/Π-Μ-Ρ/Η-Ρ/Ε - ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗ ΠΟΛΩΝ και 
Ειδικών Τμημάτων Πλοιάρχων και Μηχανικών Γ' τάξης 
Ε.Ν. για κάθε ημέρα φοίτησης ή εξετάσεων για το υπό¬ 
λοιπο του έτους 2001 σε έξι χιλιάδες (6.000) δρχ. γιατους 
έγγαμους και σε πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (5.500) δρχ. 


για τους άγαμους και από 01-01-2002 σε επτά χιλιάδες 
(7.000) δρχ. για τους έγγαμους και έξι χιλιάδες (6.000) 
δρχ. γιατους άγαμους, αρχής γενομένης από 1.11.2001. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Πειραιάς, 30 Νοεμβρίου 2001 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 

- ♦ - 

Αριθ. Ζ2/416 (6) 

Τροποποίηση της Ζ2/9/8.1.2001 απόφαση Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 1 παρ. 12 εδάφιο (α) του Ν. 2341/95, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 παρ. 7 του Ν. 2817/2000. 

2. Την από 29.8.2001 αίτηση παραίτησης του Βασιλείου 
Ιωαννίδη του Νικολάου που διαβιβάστηκε με το αριθμ. 
Φ.30.1/1963/16.10.2001 έγγραφο του Συντονιστικού Γ ρα¬ 
φείου Μειονοτικών Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαί¬ 
δευσης, αποφασίζουμε: 

Τροποποιούμε την αριθ. Ζ2/9/8.1.2001 (ΦΕΚ 53/τ.Β'/ 
24.1.2001) Υπουργική απόφαση και ορίζουμε: 

1. Γ ραμματέα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μειονοτι¬ 
κής Εκπαίδευσης (ΥΣΜΕ) το δάσκαλο Ιγνατιάδη Κωνστα¬ 
ντίνο, αποσπασμένο στο Συντονιστικό Γ ραφείο Μειονοτι¬ 
κών Σχολείων. 

2. Αναπληρωματικό Γ ραμματέα του Υπηρεσιακού Συμ¬ 
βουλίου Μειονοτικής Εκπαίδευσης (ΥΣΜΕ) το Στυλιανό 
Ιωαννίδη, αποσπασμένο στο Συντονιστικό Γ ραφείο Μειο¬ 
νοτικών Σχολείων. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2001 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
-♦- 

Αριθ. ΙΠ 55 (7) 

Εκχώρηση αρμοδιοτήτωντου Προέδρου του Πε.Σ.Υ. Δυτ. 

Ελλάδας στον Αναπληρωτή Γ ενικό Διευθυντή. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠεΣΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 2889/2001 άρθρο 3 παραγρ. 1 
(Φ.Ε.Κ37/2.3.2001 τ. Α'). 

2. Την υπ’ αριθμ. Υ1 Οβ/οικ.Γ.Π. 13201/5.10.2001 εγκύ¬ 
κλιο του ΥΥΠ. 

3. Το Π.Δ. 357/2001 (Φ.Ε.Κ240/17.10.2001 τ.Α'). 

4. Τις ανάγκες για τη λειτουργία του Πε.Σ.Υ.Δυτικής Ελ¬ 
λάδας. 

5. Ν. 2690/1999 άρθρο 9 παραγρ. 1,2, 3,4 και άρθροΐδ. 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα¬ 
σης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προ¬ 
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 
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Εκχωρούμε στον Γεώργιο Ιωαν. Παπαδόπουλο, Αναπλη¬ 
ρωτή Γενικό Διευθυντή του Πε.Σ.Υ Δυτικής Ελλάδας, αρ¬ 
μόδιου για τα θέματα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 
επιπλέον και τις αρμοδιότητες οργάνωσης, λειτουργίας 
και την υπογραφή των σχετικών υπηρεσιακών εγγράφων: 

1. Της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 

1.1 Του Τμήματος Περιφερειακού Χάρτη Υγείας και 
Πρόνοιας 

1.2 Του Τμήματος Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας 

1.3 Του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης 

2. Της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστή¬ 

ριξης 

2.1 Του Τμήματος Οργανωτικής Ανάπτυξης, Μηχανορ¬ 
γάνωσης και Εξοπλισμού. 

3. Της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού 
Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 


3.1 Του Τμήματος Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διε¬ 
θνών Συνεργασιών 

4. Του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης 

4.1 Τη χορήγηση πάσης φύσεως αδειών του προσωπι¬ 
κού της Κεντρικής Υπηρεσίας 

4.2 Τις μετακινήσεις προσωπικού για υπηρεσιακούς λό¬ 
γους 

5. Των θεμάτων Ψυχικής Υγείας και ειδικότερατου σχε- 
διασμού, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης της 
εφαρμογής των σχετικών προγραμμάτων. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Πάτρα, 23 Νοεμβρίου 2001 
Ο Πρόεδρος 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




